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ご使用上のご注意 
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ツインバードエ業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資 
料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。 


1•お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。 

2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 
一緒に付す必要があります。 

3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 
に利用することはできません。 

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 
著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので 
はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも 
のでもありません。 

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 
使用条件を遵守する必要があります。 

※このコンテンツは We b 上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 
取扱説明書と同一ではありません。特にぺージ順は編集上、入れ替えている場合があります。 

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。 


※デザイン、仕様は商品改良のため予告な く 変更する場合があります。 


感動をデザインします 

TWINBIRD 


家胆用 

パーソナル 加湿器 

SK-497 已 
取扱説明書 



■このたびは、お買い上げいたださまして、 
誠にありびとうございました。 

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 
正しくご使用ください。 

特に「安全上のご注意」は、ご使用前 
に必ずお読みいたださ、安全にご使用 
ください。 

■この取扱説明書は必ず保管し、必要な 
とさにお読みください。 

■この製品は一般家庭用です。 

業務用などにご使用にならないで < だ 
さし、 RX 1204 C 
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を全上のご注意 


必ずお守り < ださい。 


製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、安全に正しくお使 
いいただくために、重要な内容を記載していまず。次の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みに 
なり、記載事項をお守りください。 


• 表示の説明 


A ^ 「死 t または重傷を負ラことが想定 

^ 胃〇 される」内容です。 

A J モ g 「傷害を負ラまたは物的損害び発生 
/Is ^ することが想定される」内容です。 J 

• 図記号の説明 

& ® ® は、してはいけない「禁止」の内容です。 

Q 运は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 


A 警告 


分解禁止 


絶対に分解したり修理 
いで < ださい。 


改造は行わな 



が jj- 

う 発乂•感電-けがの原因 f 


お 

になります。 

修理は、お買い上げの販 ' 


tr7 

売店または、「お客様ヴー 
ビス係」にご相談ください。 



本体を水につけたり、本体に水をかけ 
たり、水道の蛇□か5直接本体に水を 
水めれ禁止 入れないでください。 


本体内部に水び 
入り、ショート•感 
電の恐れびあり 
ます。 






禁止 

Q 

禁止 


加熱容器のお手入れに、洗剤-漂白剤 
などを使用しないでください。 

加熱容器び劣化する恐れびあります。 

お手入れに塩素系-酸性タイプなどの 
洗ミき剤（加湿器用含む）は使用しない 
で < ださい。 

有毒ガスび発生する恐れびあります。 


运 

プラグを巧< 


めれ手禁止 


か排水方向か5排水してください。 

弓至制排水方向 



電源プラグをコンセント 
からおさ、本体び冷めて 
から排水してください。 
排水ち向を誤ると本体内 
部にかび入り、感電や故 
障の原因になります。 


〇 

強制 


蒸気□やずき間に異物を入れないで 
<ださい。 


感電、やけどの 
恐れびあります。 


子供だけで使わせたり、幼巧の手の届 
くところでは使わないでください。 


転倒すると熱湯 
びこぼれやけど 
の原因になります。 


お手入れの際は必ず電源プラグをコン 
セントか5巧いてください。また、濡 
れた手で抜き差ししないでください。 


感電やけびをす 
ることびあります。 


交流10日 VW 外では使用しないでくだ 
さい。 

乂災•感電の原因になります。 

電源コードや電源プラグが傷んだリ、 
コンセントの差し込みびゆるいときは 
使用しないでください。 

感電やシヨートして発火することびあります。 



Q 電源コードを傷つけたり、破損したり、力日王したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ 
たり、たばねたりしないでください。また、重いらのを載せたり、挟み込んだりすると、電源 
禁止 コードが破損し、义災•感電の原因になりまず。 
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〇 

強制 


A 警告 


使用中や使用直後はお手入れや持ち 
運びをしないでください。 



原因にな D ます。 

電源プラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱に 
よる乂災の原因になります。 


蒸気□にさわったり、顔などを近づけ 
ないで < ださい。 


1 / 熱湯びこぼれたり、 

禁止 ^ 

蒸気の温度は約]日日で 

J 蒸気によるやけどの 

み 

ーイ です。 


〇 

強制 


やけどの原因になります。 

電源プラグのほこりなどは、定期的に 
取ってください。 

ほこりびたまると、湿気などで絶縁不良と 
なり、乂災の原因になります。 


〇 

強制 


Q 

禁止 

〇 

強制 

〇 

強制 


タンクを落したり、ぶつけたりした時 
には、タンクが水漏れ•空気漏れして 
いないことを確認してください。 


A を意 




タンクび水漏れ•空 
気漏れすると、お湯 
びあふれ出ることび 
あります。 


蒸気□をはずしたまま使わないでください。 

故障の原因になります。 

電源プラグを抜くときは、電源コード 
を持たずに必ず先端の電源プラグを 
持って引き巧いてください。 

感電やシヨートして発火することびあります。 

ア□マオイルを入れる際は、ア□マト 
レーが十分に冷めたことを確認し、蒸 
気□か!5はずして入れてください。 

ア□マオイルびア□マトレー!;!外に付着す 
ると、故障や変形の原因になります。 


禁止 


〇 

強制 


〇 

強制 


〇 

強制 


蒸気□をふさびないでくださし、。 




変形や故障の原因 
になります。 


持ち運ぶときは、本体の下を両手で 
持ち上げ、水平にして運んでください。 

使用時 m 外は、電源プラグをコンセント 
か5抜いてください。 

感電-漏電火災の原因になります。 

水タンクの水は毎日新しい水道水と入 
れかえてください。本体内部は常に清 
潔に保つよう、週1回上、定期的に 
お手入れしてください。 

巧れや水あかで性能び低下したり、悪臭びする 
恐れびあるので、こまめにお手入れしてください。 

水道水(飲用） m 外は使わないで < ださい。 

ミネラルウォーター、アルカリイオン水、 
井戸水、整水器の水などを使用すると、水 
あかび多くなったり、カビや雑菌びはん殖 
しやすくなります。 


r 設置場所」 




直が日光のあたるところや暖房器具の上や近くに置かないでください。 
また、寒い場所か5急に暖かい場所に移動して使用しないでくださし、。 



家具.壁. カーテン. 天井などに 
直接蒸気をあてないでください。 
SOcmliLh はなしてください。 



♦タンク内の空気び膨張し、お湯びあふれ 
出ることびあります。 

♦プラスチック部分び変形、変質すること 
びあります。 


じゆうたんなどの上や、傾斜した場所 
や高い場所など不安定な場所に置かな 
いで < ださい。 



蒸気によりしみ 
びついたり、変 
形•変色の原因に 
なります。 



転倒すると熱湯びこ 
ぼれ、やけどの原因 
になります。 


^ 暖房機-テレビなどの電化製品の 
じ y 上や近くで使用しないでください。 

禁止 


^ じゆうたんの上など、熱に弱い敷物の 

じ y 上で使用しないでください。 

禁止 
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変色-変形-火災の原因になります。 



































各部の名称とはた 5 き 


— ア□マトレー 

ア□マオイルを使用するとさに 
使います。 



通電 


給水 

B- 


リセット 



-通電ランプ 

電源スイッチを日 N にしたとき 
点巧します。 

- 給水ランプ 

タンクの水びなくなったとき 
点灯します。 

リセットボタン 

給水ランプび消灯して 
運転び再開されます。 


——ア□マオイルをご使用になるときは—— 

ア□マオイルは付属していません。 

市販のらのをお求めください。 

•ア□マトレーを蒸気□か5はずずときは、 

必ず電源を切って本体が冷えていることを 
確認してください。 

やけどの恐れびあります。 

•ア□マオイルが加熱容器の中に落ちないように 
ご注意ください。 

加熱容器の中に落ちると熱湯びふさこぼれるこ 
とびあります。 

•ア□マオイルはア□マトレー似外の部品に 
付着しないようにご注意ください。 

プラスチック樹脂の変質-変色-破損の原因に 
なります。 


蒸気 □ 



①蒸気□からア□マトレーをはずします。 

③ア□マトレーにア□マオイルを入れます。 
③蒸気□の上にセットします。 


〈ア□マオイルについて〉 

ア□マオイルは手に触れないよラに気をつけてくだ 
さい。 

ア□マオイル（エッセンシャルオイル、精油）をご使 
用の際は、必ず使用されるア□マオイルの取扱説明 
書をよくお読みの上ご使用ください。 

ア□マオイルの中には通経作用びあるちのびありま 
すので、妊娠中のちはア□マオイルのを意事項をよ 
くお読みの上ご使用ください。 

V_/ 



V 


ノ 
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イ$1 使い初めは煙やにおいが出ることがありますが、ヒーター特有の 

i/J /し もので、故障ではありません。ご使用により出なくなります。 


1.タンクに水を入れまず。 

① タンクに水道水を□元まで入れまず。 

•お湯 （4 ぴ Ciil 上）や巧れた水、芳香剤、ア□マオイル、 
洗剤、薬品などを入れないでください。 

② タンクキャップ内側にパッキンし黒色）が 
ついていることを確認して、 

タンクキャップをしっかり締めまず。 

•パッキンびないと水び流れなくなります。 

③ 水漏れがないことを確認しまず。 


2.蒸気□を本体にセツトします。 


3.タンクを本体にセットし、フタをしまず。 

① 蒸気□が本体にセットされていることを確認しまず。 

② タンクキャップを下にして本体の真上からセットしまず。 

•タンクを傾けてセットするとタンクび 
浮いた状態になり、水び流れなかったり、 

故障の原因になります。 

③ フタをしまず。 

④ ア□マオイルをご使用になるときは、 

ア□マトレーをセツトします。 

(3 ページをご覽ください。） 



4.運転を開始しまず。 

① 電源プラグをコンセントに差し込みまず。 

② 本体も側の電源スイッチを roNj にしまず。 

•通電ランプび点灯し、運転び開始されます。 
•スチームび出るまで約3分かかります。 

タンクの水温び低いほど時間びかかります。 

お知 S せ ) - N 

給水ランプび点なしている場合は、 

リセットボタンを巧して、給水ランプを消しまず。 

U セツトボタンは、少し強めに押し込んでください。 



タンクの水がなくなったとき 

給水ランプび点灯し、 

運転び自動的に停止します。 


続けてお使いになるとさ ) 

① タンクに水を入れて、本体へセットしまず。 

② リセットボタンを巧して、給水ランプを消します。 


給水ランプ 


リセットボタン 



• U セットボタンを押してを給水ランプび消えない場合は、 
已分じ(上待ってから、 

もう一度 U セットボタンを押してください。 

已.運輯を停止します。 

① 本体ち側の電源スイッチを 「OFF」 にします。 

•通電ランプび消灯し、運転び停止します。 

③ 電源プラグをコンセントか5抜きまず。 


通電ランプ 



4 





































































お手入れ お手入れのまえに、電源プラグを抜き、本体を冷ましてくださし、。 


-ご使用状態に合わせてこまめに、必ず一週間に1回上お手入れをしてくださし- 

この加湿器は水を沸騰させて発生する蒸気によって加湿を行います。 

•水道水に含まれる S ネラル分び加熱されて薬品のようなにおいび発生します。 

•水道水に含まれるミネラル分び蒸発して水あかとなって加熱容器に付着します。付着した水あかを放置 
すると水あかび取れにくくなります。そのまま使用すると加湿量び低下して故障の原因になります。 


タンク-タンクキャップ 


♦水を入れ、タンクキャップを締めて振り洗いし、排水します。 

これを2〜3回繰り返します。 

• タンクキャップのノ くッキン（黒色）びはずれたときは、取付けてください。 


本 


♦フタ.タンク. 蒸気□をはずして、排水ち向から排水します。 
♦水で薄めた中性洗剤少量を布に浸してよくしぼり、 

巧れをふさ取ります。 

fcCTg 爲 

♦ 本体に水をかけたり、丸洗いは絶対にしないでください。 
故障の原因になります。 

♦シンナー-ベンジン-クレンヴー•たわし-漂白剤など 
を使わないでください。 

〈加熱容器の水あかが取れにくし化きは〉 

① クエン酸（已 g ) を加熱容器の中に入れます。 

② タンクを満水にして、連続2時間運転します。 

③ 本体を冷ましてから排水し、やわらかい巧で水 
あかをふさ取ります。 

④ タンクに新しい水を入れて、本体にセットします 
加熱容器に水びたまってからタンクを取り出し 
て排水します。これを 2 〜 3 回繰り返します。 



( ア□マトレー•フタ J 

•水洗いをして、やわらかい布で 
ふき取ります。 

( 加熱容器-水路 : 

• 水を浸したやわらかい巧でふさ 
取ります。 

•細部は綿棒や歯ブラシなどで巧 
れをふさ取ります。 

金属ブラシなどの硬いをのでお手 
入れをしないでください。加熱容器 
を傷付け故障の原因になります。 


お願い) ■ 


[ 保管のしかた 



♦クエン酸の使用量は]回已 g です。濃度び高いと加熱容器の塗膜び 
はびれたり、故障の原因になります。 

♦クエン酸の臭いび発生するため、換気扇の近くで換気をしなびら 
行ってください。 

♦タンク内にをクエン酸び残るため、必ずタンクの水を新しい水に 
入れ替えてください。 

♦クエン酸は食品添加物につさ食品衛生上無害ですび、幼児の手の 
届かない所で保管してください。 

♦固形タイプ（ポット用洗剤など）を使用しないでください。 

必要拟上に気泡び発生し、蒸気□から沸騰水び出ることびあります 。 j 


お手入れした後は、水気をよくふさ取り、本体をかげ干ししてください。 
タンクや本体内に、残り水びないか確認してください。 

♦部品をさちんとセットし、湿気のかないところで保管してください。 


こんなとをは 


こんなとさは？ 

調べるところ 

処 置 

電源スイッチを入れてち 
通電ランプび点灯しない。 

電源プラグびコンセントからはずれていませ 
んか？ 

確実に差し込んでください。 

給水して、 IJ セットボタンを 
押しても運転しない。 

(給水ランプび消えない。） 

タンクに水び入っていますか？ 

タンクに水を入れてください。 

タンクキャップのノ（ッキンびはずれていませんか？ 

パッキン（黒色）を取付けてください。 

タンクキャップび正しく締めてありますか？ 

タンクキャップをはずして、ちう一度しっ 
かり締めて < ださい。 

タンクび本体に真上から正しくセットして 
ありますか？ 

タンクを持ち上げ、をう一度真上からセット 
して < ださい。 

給水してすぐにリセットボタンを押していませんか？ 

已分じ(上待ってからをラー度押してください。 

水び入っているのに 
給水ランプび,点灯する。 

加熱容器や蒸気口に水あかび付着していま 
せんか？ 

加熱容器と蒸気□をお手入れして水あかを 
取り除いてください。 

蒸気の出び悪し、おえない。） 

周囲の温度、湿度などの条件により見えにくい場合びあります。 

タンクの水び減少していれば故障ではありません。 

蒸気□からお湯びふさでる。 

ア□マオイルを加熱容器の中へ落としていま 
せんか？ 

本体、加熱容器、蒸気口、タンク、タンクキャップを 
お手入れしてア□マオイルをふさ取ってください。 

加熱容器に水あかび付着していませんか？ 

加熱容器をお手入れして、水あかを取り除いてください。 

強いにおいびする。 

本体内側びミちれていませんか？ 

本体と加熱容器のお手入れをしてください。 

古い水を使っていませんか？ 

本体内とタンク内の水を排水し、水を入れ 
直して < ださい。 

ボコボコと音びする。 

水び沸騰するときやタンクか5水び出るときの音です。異常ではありません。 


己 


L アフターサービス 


1•保証書 

•裏表紙に添付しています。 

•保証書は r お買い上げ曰と販売店名」の記入をお 
確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 
• 保証書をよくお読みになり大切に保管してくだ 
さい。 

2. 保証期間 

お買い上げ曰から]年間です。 

なお、保証期間中でち有料修理になることびあり 
ますので、保証書をよくお読みください。 

3. 修理を依頼されるとき 

取扱説明書の内容をお確かめいたださ、なお異常 
びあるとさには、電源プラグを抜いてからお買い 
上げの販売店または「お客様サービス係」に修理を 
ご相談ください。 

•保証期間中の修理 

保証書の規定により無料修理します。商品に保 
証書を添えてお買い上げの販売店または「お客 
様ヴービス係」までお申し出ください。 

• 保証期間がすざている修理 
修理により使用でさる製品は、お客様のご要望 
により有料で修理させていたださます。 
お買い上げの販売店または r お客様サービス係」 
にご相談ください。 


4.補修用性能部品の最低保有期間 

• このパーソナル加湿器の補修用性能部品の 
保有期間は製造巧切り後已年です。 

• 性能部品とはその商品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

曰-アフターヴービスについてご不明の場合 

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 
にお問い合わせください。 

〈修理料金のしくみ〉 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した商品の修理および部品交換 
などの作業にかかる料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


〈修理部品について〉 

修理部品は、部品共有化のため、一部予告なし 
に仕様や外観色を変更することびあります。 


お客様サービス係 

函(フ IJ— ダイヤル）0120 —337— 4己曰 
FAX (02 已 6) 93-1077 

お電話承り時間:平日(月曜〜金曜)午前9時〜午後5時 
干959•日292新潟県燕市吉田西太田 2084-2 


お客様ご自身の修理は大変危険でず。分解したり手を加えたりしないでくださし、。 



電 



源 

AC 100 V 己 0-60 HZ 
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]50 W 

加 
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量（約） 

]6 日 ml/h 
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ン 
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量（約） 

1.6 L 

加 

湿 

時 

間（約） 

1 日時間 

適 

用 

床 

面 積 

木造和室4.日 m 2 (2 .己畳） 


( 

目安 

) 

プレ八ブ洋室 7.4 m 2 (4 .己畳） 

電 

源 

□ — 

ド（約） 

1 .8 m 

製 

品 

寸 

法（約） 

幅] 40 X 奥行 26 Ox 高さ 2301 nm 


この製品は、日本国内用に設計•販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 
海外での修理や部品販売などのアフターサービスち対象外となります。 


1 - 

女長年ご使用の加湿器の点検を！ 

1愛情点検圍 

ご使用の際 
このようなことは 
ありませんか。 

•水をれする。参電源プラグや電源コードび 
異常に熱くなる。•電源コードに傷び付いてい 
たり、電源コードを動かすと通電したりしなかっ 
たりする。参本体び異常に熱かったり、こげく 
さい臭いびする。参その他の異常•故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、コンセ 
ントから電源プラグをはずし、 

必ず販売店にご連絡ください。 
点検-修理に要する費用などは 
販売店にご相談ください。 
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